EDWARD 


CZARNECKI 


INZ. GEODETA 
NAJUKOCHANSZY, 
NAJLEPSZY MĄŻ, OJCIEC, DZIADZI0, BRAT 


długoletni prac. HiL, Krakowskiego Przedsiębiorstwa 
Geodezyjnego i Urzędu Miasta Krakowa 


odszedł od nas na zawsze w 62 roku życia 
dnia 23 kwietnia 1990 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowic- 

kim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w sobotę 

dnia 28 kwietnia br. o godz. 10.40, o czym zawiadamiają 
pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


ŻONA, SYN, SYNOWA, WNUK, RODZEŃSTWO 
I RODZINA. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w sobotę dnia 28 kwietnia 1990 r. 
o godzinie 8.00 w kościele parafialnym Matki Bożej 


Królowej Polski w kaplicy Pojednania. 


